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Le agadecerros la corrpra de la alarma de seguidad 
personal con linterna de la rrarca RacioShack. Es una 
corrbinacion de alums y linterna en un util dspositivo 
que contiibuye a asegLrar su seguridad personal. La 
sirena esta dseriada pua sorprendery detenera 
pcsibles atacates, y el dseno corrpacto es perfecto 
para llevarse dscretarrente. La cornea SLirinistrada 
para el cuello perrrite lle^ar puesta la alarma de 
seguidad personal en todas partes. 


Remocion del aislante 

Para evitar el escurirriento de las pilas duante el 
emo, la alarms de seguidad persond con linterna 
se emtarca con una tira aislarte dentro del 
compartirriento de las pilas que debe retirarse antes 
de Utilizar la unidad. Para netirarel aslarte, quite la 
tapa de las pilas con un destomillador de purta plana 
y desprenda latiraaslarte. Cdoquedenuevolatapa 
del compatirrierito de la pila al terrrinar. 


Empleo de la alarma 

1. Para activar la alarms, tire de la cornea hasta 
que suene la alarms. 

2. Para silenciar la 
alarms, vuelva 
a colocarel pasador 
de seguidad. 

Medidas de 
precaucion: 

- La sirena suena mu/ 
fuerte. Una expcsidon 
prolongada a la rrisma 
puede causar una 
defidencia o percida permanedte del oido. 

• La lirterna puede nofuTdona'correctamente 
atemperatuas inferiores de 32 °F (0°C). 

- Mantenga la alarms fuera del alcance de los ninos. 




Cambio de las pilas 

La alarms de seguidad personal viene con ties pilas 357A cone fuerte de 

corriedte. Cuando se debilite la luz de la lirterna o la alarms, neemplace las pilas. 

1. Intioduzca un destnmilladorde 
puta plana en la ranua de 
la tapa del compartirriento de las 
pilas para levartar la tapa. 

2. Intioduzca las pilas en el 
compartirriento, de la forms 
incJcada por los sfrrbolos de 
polaidad (-0 y (-) marcados en 
cada lado. 

3. Intioduzca las dos ongetas de 
cierre de la tapa en las ranuras 
comes ponciertes del compartirriento de las pilas y presionelas para dgarlas 
fijas en su lugar. 

Medidas de precaucion relacionadas con las pilas: 

• Solarerte utilice pilas cargadas del tarraio requerido y del tipo recomendado. 

• Si no tienepensado Utilizar la alarms de seguidad personal duante unmes 

o mss, retire las pilas. Las pilas pueden despedr compuestos qu'rricos capaces 
de destrur componertes electrdnicos. 

• Deseche las pilas vigas con prontitud y de rrsnera adecuada. No las querre 
ni las entierre. 

• Matenga las pilas tipo baton fuera del alcance de los ninos. La de^ucionde uia 
pila tipo baton puede cacsar la rruerte. 



Pilas tipo baton 



Empleo de la linterna 

Para encender la lirterna, optima y no suelte el 
baton LIGHT [LUZ] situado en la parte frontal de la 
alarms. Para spagar la lirterna, suelte el baton 

light: 


Cuidado de la unidad 

Martenga seca la alarms; si se rroja, sequela de 
inmedato. Utilice y guade la alarms solamerte en 
lugares a temperatiura del interior. Mange con 
ciidado la alarms; no la deje caer. Martenga la 
alarms dejada del polvo y la sudedad, y Ifrrpiela 
ocasionalrrerte con ui trozo limpio de tela para 
msitenerla con aspecto de nueva. 
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